Z glebokim zalem zawiadamiamy, ze dnia 30 lipca 1986 roku zmarl w Krakowie 


JULIAN 


FELTSCHER 


ŻOŁNIECZ II KORPUSU POLSKIEGO, BOHATER MONTE CASSINO 


Pogrzeb odbędzie się dnia 5 sierpnia 1986 roku (wtorek) na cmentarzu Rakowickim o godzinie 14.00, 


o czym powiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, SYN, RODZINA, PRZYJACIELE, 


